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Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 21 Kasım 2011 


DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ GÖREVE BAŞLADI 


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktoru Ali Rıza Kanra 18 Kasım 


2011 Cuma günü Taşova Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine başladı. 


Başhekim görevini yürüten Timur Orhanoğlu “nun İstanbul'da özel bir 
hastaneyi tercihi ile boşalan Başhekimliğe Ali Rıza Kanra askerlik görevi 
sonrası hastanemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktoru olarak 


görev yapıyordu. 


Akdeniz Üniversitesi'ni 2003 yılında mezun olan Kama ,ihtisasını Ankara 
Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünü 2009 yılında 


tamamladı. 


1979 Isparta doğumlu „evli Ali Rıza Kanra”ya yeni görevinde başarılar 


diliyoruz. 
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Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 
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